JOZEF NAWARSKI 


b. artysta dramatyczny teatru krakowskiego, 


po długiej i ciężkiej chorobie zmarł 7 Października 1883 r. w 33 roku życia. 


— DE AA — 


W głębokim smutku pozostała żona wraz z synem, zaprasza Przyjaciół i Kolegów zmarłego, 

oraz Pobożną Publiczność na wyprowadzenie zwłok z domu przy ulicy Pawiej 1. 24 we wto- 

rek dnia 9 października o godzinie 4 po południu, oraz na NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE, które się 
odbędzie w parafii św. Floryana we środę dnia 10 października o godz. 10 rano. 


W drukarni Związkowej w Krakowie. 


